issenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at 


Ein weiterer Beitrag 
zur Wassermolluskenfauna des Iran 

Von Ferdinand Starmühlner 

(Aus dem 1. Zoologischen Institut der Universität Wien; Leitung: Univ.-Prof. 

Dr. Wilhelm Marinelli). 

(Vorgelegt in der Sitzung am 25. Juni 1965) 


Vom Herbst 1963 bis zum Frühjahr 1964 sammelte Frau 
Univ.-Doz. Dr. A. Ruttner anläßlich eines Aufenthaltes im Iran 
wieder zahlreiche Wassermollusken. Ich danke Frau Dr. Ruttner 
für die neuerliche Überlassung ihrer Ausbeute zur Bestimmung. 
Sie wurde nach der Bearbeitung der Molluskenabteilung des Natur¬ 
historischen Museums Wien übergeben. Die Funde stellen mit ihren 
ausführlichen ökologischen Angaben eine wertvolle Ergänzung zur 
Kenntnis der Wassermolluskenfauna des Iran dar, deren Fundorts¬ 
angaben bisher von Forcat 1935, Biggs 1936, Starmühlner 
und Edlauer 1957 und Starmühlner 1961 zusammengestellt 
wurden. 

Stamm: Mollusca. 

Klasse: Gastropoda. 

Unterklasse: Prosobranchia. 

Ordnung: Mesogastropoda. 

Familie: Hydrobiidae. 

Unterfamilie: Hydrobiinae. 

Gattung: Pseudamnicola. 

Pseudamnicola uzelliana Issel 

Fundorte 1 : 

Pr. 40 und 42: Teich bei Amirabad, 23.11.1963. Temp.: 
21,2°C; Elektr. Leitf.: 550; p H : 7; Alk.: 2,6; CI: 3,4; S0 4 : 1,5; 
Na: 5,5; Ca: 0,8; Mg: 1,0. — 14 und 28 Exemplare (Höhe: 3 mm; 
Breite: 1,4 mm). 

1 Leitfähigkeit: K 18 .10 6 , Salinität in mg/1, Na, Ca, Mg, S0 4 C1 in mval/1, Alk. 
(Alkalinität) = SBV (Säurebindungsvermögen). 

Sitzungsberichte d. mathem.-naturw. Kl., Abt. I, 174. Bd., 5. u. 6. Heft 
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Pr. 60: Kanat bei Deh-Mahmad, 26. 11. 1963. Temp.: 22°C; 
Elektr. Leitf.: 550; pn: 7; Na: 4,7; Ca: 1,7; Mg: 0,2; Alk.: 3,6; 
CI: 3,2; S0 4 : 0,3. — 40 Exemplare (Höhe: 3 mm; Breite: 1,4 mm). 

Pr. 117: Kanatbach bei Husseinabad, 14.12.1963. Temp.: 
12,6°C; Elektr. Leitf.: 4570; pn: 7; Na: 49,6; Ca: 4,2; Mg: 0,4; 
Alk.: 4,4; CI: 33,3; S0 4 : 17,8. — 97 Exemplare (Höhe: 3mm; 
Breite: 1,5mm). 

Pr. 168: Kanatbach bei Mianabad, 8. 1. 1964. Temp.: 16,6°C; 
Elektr. Leitf.: 861; Sal.: 532; p H : 7,2; Na: 8,3; Ca: 0,5; Mg: 0,4; 
Alk.: 3,7; CI: 4,5; S0 4 : 1,2. — 11 Exemplare (Höhe: 3 mm; Breite: 

1.4 mm). 

Pr. 181: Quellbach bei Abdul-abad, 23. 1. 1964. Temp.: 23,4°C; 
Elektr. Leitf.: 2400; Alk.: 4,4; Na: 19,2, Ca: 1,3; Mg: 0,8; CI: 
13,2; S0 4 : 4,9. — 7 Exemplare (Höhe: 3 mm; Breite: 1,4mm). 

Pr. 198: Quelle bei Pirhadjad, 25. 1. 1964. Temp.: 25,7°C; 
Elektr. Leitf.: 1450; Sal.: 987; pn: 7,3; Na: 15,1; Ca: 1,4; Mg: 0,9; 
Alk.: 4,2; CI: 10,5; S0 4 : 2,4. — 1 juveniles Exemplar. 

Pr. 338: Tsheshmeh-Lis-ab, natürliche Quelle, 23. 4. 1964. 
Temp.: 20°C; Elektr. Leitf.: 4783; Sal.: 3844; pn: 7,4; Na: 48,0; 
Mg: 6,2; Alk.: 4,3; CI: 32,4; S0 4 : 27,7. — 8 Exemplare, davon 
4 juvenil (ausgewachsenene Exemplare: Höhe: 2,6 mm; Breite: 
1,2 mm). 

Pr. 356: Tsheshmeh-Kerkesou, natürliche Quelle und Tümpel, 
24.4.1964. Temp.: 19°C; Elektr. Leitf.: 3298; Sal.: 2921; pn: 
8,3; Na: 39,7; Ca: 4,8; Mg: 4,0; Alk.: 7,6; CI: 21,6; S0 4 : 18,3. — 
27 Exemplare, z. T. juvenil (ausgewachsene Exemplare: Höhe: 
2,8 mm; Breite: 1,4mm). 

Pseudamnicola kotschyi v. Frauenfeld 

Pr. 223: Tsheshmeh-Talchab, natürliche Quelle, 5. 2. 1964. 
Temp.: 23,2°C; Elektr. Leitf.: 5650; Sal.: 4570; pn: 7,4; Na: 61,5; 
Ca: 4,8; Mg: 3,0; Alk.: 4,0; CI: 51,4; S0 4 : 32,0. — 31, ausschließlich 
juvenile Exemplare. 

Pr. 338: Tsheshmeh-Lis-ab, natürliche Quelle, 23. 4. 1964. 
Chem. Angaben siehe weiter oben! 54 Exemplare, darunter der 
Großteil juvenil (ausgewachsene Exemplare: Höhe: 3 mm; Breite: 

1.5 mm). 

Beide Pseudamnicola- Arten sind im Iran endemisch, sie unter¬ 
scheiden sich bei adulten Schalen durch die Ausbildung des Mün¬ 
dungsrandes und des Nabels (Starmühlner 1961, S. 90 u. 91). 
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Sie ertragen mäßig starke Versalzung des Wohngewässers. Der 
Totalsalzgehalt kann dabei bis über 4°/ 00 , d. s. 4000 mg/1, steigen, 
wie z. B. im Abfluß der Gomun-Quellseen (N des Taschk- oder 
Nargissees im 0 von Schiras, Starmühlner u. Edlauer 1957). 
Im allgemeinen bevorzugen die Schnecken kleine, schwach strö¬ 
mende Quellrinnsale mit schlammig-sandigem Untergrund, dessen 
Diatomeenbelag, sie — oft in Massen vorkommend — abweiden. 
Unterfamilie: Melanopsinae. 

Gattung: Melanopsis. 

Melanopsis doriae Issel 

Fundorte: 

Pr. 31: Kanat bei Malvand, 22.11.1963. Temp.: 22,6°C; 
Elektr. Leitf.: 367; Sal.: 245; pn: 7; Na: 2,8; Ca: 1; Mg: 0,4; 
Alk.: 3; CI: 1,8; S0 4 : Spuren. — 35, meist juvenile Exemplare mit 
auffallend schlanken und hohen Schalen, 2 Exemplare zeigen eine 
deutliche Rippenbildung. Die Maße der größten Exemplare in der 
Probe: Höhe: 17,5mm; Breite: 6,5mm. 

Pr. 42: Teich bei Amirabad, 23. 11. 1963. Temp.: 21,2°C, 
Elektr. Leitf.: 550; pn: 7; Alk.: 2,6; CI: 3,4; S0 4 : 1,5; Na: 5,5; 
Ca: 0,8; Mh: 1. — 34, meist juvenile Exemplare, davon die größten 
Schalen in der Probe: Höhe: 12—12,5 mm; Breite: 5—5,4 mm. 

Pr. 60: Kanat bei Deh Mahmad, 26. 11. 1963. Temp.: 22°C; 
Elektr. Leitf.: 515; pn: 7; Na: 4,7; Ca: 1,7; Mg: 0,2; Alk.: 3,6; 
CI: 3,2; S0 4 : 0,3. — 1 juveniles Exemplar. 

Pr. 64: Quelle und Quellteich bei Shir Gesht, 26. 11. 1963. 
Temp.: 22,6°C; Elektr. Leitf.: 2428; Sal.: 1896; pn: 6,5; Na: 28,1; 
Ca: 2,8; Mg: 0,6; Alk.: 3,8; CI: 19,5; S0 4 : 8. — 2 Exemplare mit 
schlanken und glatten Schalen: Höhe: 20mm; Breite: 7,5 mm. 

Pr. 117: Kanatbach bei Husseinabad, 14.12.1963. Temp.: 
12,6°C; Elektr. Leitf.: 4570; pn: 7; Na: 49,6; Ca: 4,2; Mg: 0,4; 
Alk.: 4,4; CI: 33,3; S0 4 : 17,8. — 11 Exemplare mit hellbrauner, 
glatter Schale, die größten Individuen messen: Höhe: 20 mm; 
Breite: 8,3mm. 

Pr. 181: Quellbach Abdula-abad, 23. 1. 1964. Temp.: 23,4°C; 
Elektr. Leitf.: 2400; Na: 19,2; Ca: 1,3; Mg: 0,8; Alk.: 4,4; CI: 13,2; 
S0 4 : 4,9. — 12 juvenile Exemplare, das größte Individuum mißt: 
Höhe: 10 mm. 

Pr. 193: Quelle bei Pirhadjad, 25. 1. 1964. Temp.: 25,7°C; 
Elektr. Leitf.: 1450; Sal.: 987; pn: 7,3; Na: 15,1; Ca: 1,4; Mg: 0,9; 
Alk.: 4,2; CI: 10,5; S0 4 : 2,4. — 16 juvenile Exemplare. 
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Pr. 195: Wie Pr. 193. — 61 Exemplare, deren Schalen z. T. 
stark korrodiert sind; braunschwarz, einige Schalen mit schwacher 
Rippenbildung, sonst an den Schalen nur An wachsstreifen, die 
erst bei stärkerer Vergrößerung unterscheidbar. Die größten 
Exemplare messen: Höhe: 20,5mm; Breite: 9,5 mm. Die übrigen 
Individuen zwischen 20 und 3 mm. 

Pr. 198: Wie Pr. 193. — 18 juvenile Exemplare, die größten 
darunter mit einer Höhe von 7,8 mm und Breite von 4 mm. 

Pr. 200: Wie Pr. 193. — 18 juvenile Exemplare, die größten 
Schalen messen in der Höhe: 7 mm; Breite: 3,2 mm. 

Pr. 223: Quelle Tsheshmeh Talchab, natürliche Quelle, 5. 2. 
1964. Temp.: 23,2°C; Elektr. Leitf.: 5650; Sal.: 457; p H : 7,4; 
Na: 615; Ca: 4,8; Mg: 3,0; Alk.: 4; CI: 51,4; S0 4 : 32. — 10 juve¬ 
nile Exemplare, die größte Schale mißt in der Höhe 7 mm; Breite: 
3,7 mm. 

Melanopsis doriae ist eine, ebenfalls im Iran endemische Art, 
deren Schale gelegentlich zu stärkerer Rippenbildung neigt. 
Sie findet sich in allen süßen und versalzten, meist fließenden 
Gewässern, wo sie steinigen Grund bevorzugt. Auffallend ist der 
hohe Anteil an juvenilen Tieren in den Proben, die zwischen 
Spätherbst und zeitigem Frühjahr gesammelt wurden. Es scheint 
sich um Tiere zu handeln, die aus den Laichgelegen des Früh¬ 
herbstes gekrochen sind. 

Unterfamilie: Melaniinae. 

Gattung: Melania. 

Melania tuberculata (O. F. Müller) 

Fundorte: 

Pr. 42: Teich bei Amirabad, 23.11.1963. Temp.: 21,2°C; 
Elektr. Leitf.: 550; Ph- 7; Alk.: 2,6; CI: 3,4; S0 4 : 1,5; Na: 5,5; 
Ca: 0,8; Mg: 1. — 1 juveniles Exemplar. 

Pr. 64: Quelle und Quellteich bei Shir Gesht, 26. 11. 1963. 
Temp.: 22,6°C; Elektr. Leitf.: 2428; Sal.: 1896; pn: 6,5; Na: 28,1; 
Ca: 2,8; Mg: 0,6; Alk.: 3,8; CI: 19,5; S0 4 : 8. — 2 Exemplare 
(Höhe: 18mm; Breite: 6mm). 

Pr 117: Kanatbach bei Husseinabad, 14.12.1963. Temp. 
12,6°C; Elektr. Leitf.: 4570; Ph- 7; Na: 49,6; Ca: 4,2; Mg: 0,4; 
Alk.: 4,4; CI: 33,3; S0 4 : 17,8. — 2 Exemplare (Höhe: 18 mm). 

Pr. 155: Quelle bei Kal-e-Choneh, 6. 1. 1964. Temp.: 22,2°C; 
Elektr. Leitf.: 1240; Sal.: 735; pn: 7,5; Na: 11,4; Ca: 1,4; Mg: 0,7; 
Alk.: 3,8; CI: 7,4; S0 4 : 2,4. — 10 Exemplare, das größte Individuum 
mißt: Höhe: 35 mm; sonst unter 30mm, zahlreiche juvenile 
Exemplare. 
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Pr. 161: Natürliche Quelle und Tümpel Tsheshmeh Shorm, 
7. 1. 1964. Temp.: 14,6°C; Elektr. Leitf.: 3700; Sal.: 2817; pn: 
7,4; Na: 44,2; Ca: 1,4; Mg: 0,7; Alk.: 6,3; CI: 26,6; S0 4 : 13,4. — 
3 juvenile Exemplare (Höhe: 12 mm). 

Pr. 181: Quellbach bei Abdul-abad, 23. 1. 1964. Temp.: 23,4°C; 
Elektr. Leitf.: 2400; Alk.: 4,4; Na: 19,2; Ca: 1,3; Mg: 0,8; CI: 13,2; 
S0 4 : 4,9. — 1 juveniles Exemplar. 

Pr. 185: Quelle bei Bistun, 23. 1. 1964. Temp.: 22,4°C; 
Elektr. Leitf.: 996; Sal.: 698; p H : 7,3; Na: 11,2; Ca: 1,3; Mg: 0,9; 
Alk.: 4,2; CI: 5,7; S0 4 : 4,6. — 1 Exemplar von 15mm Höhe. 

Pr. 193, 195 u. 198: Quelle bei Pirhadjad, 25. 1. 1964. Temp.: 
25,7°C; Elektr. Leitf.: 1450; Sal.: 987; p H : 7,3; Na: 15,1; Ca: 1,4; 
Mg: 0,9; Alk.: 4,2; CI: 10,5; S0 4 : 2,4. — 7 Exemplare, mit hellen, 
gelbgrünen Schalen ohne Zeichnungsmuster, meist juvenil, die 
größten Exemplare messen: Höhe: 14,5mm; Breite: 5mm. 

Pr. 203: Natürlicher Quelltümpel bei Tsheshmeh dahaneh- 
mambor, 6.1.1964. Temp.: 22,2°C; Elektr. Leitf.: 1240; Sal.: 
735; p H : 7,5; Na: 11,4; Ca: 1,4; Mg: 0,7; Alk.: 3,8; CI: 7,4; S0 4 : 
2,4. — 5 Exemplare, das größte mißt: Höhe: 16mm; Breite: 
5 mm. 

Pr. 210: Natürliche Quelle, Tsheshmeh-shorm, 28. 1. 1964. 
Keine chemischen Daten vorhanden. — 7 juvenile Exemplai'e. 

Pr. 236 und 237: Hauptquelle bei Naiband, 9. 2. 1964. Temp.: 
40°C; Elektr. Leitf.: 775; Sal.: 502; p H : 7,4; Ca: 3,6; Na: 3,7; 
Mg: 1,6; Alk.: 3,2; CI: 2,6; S0 4 : 3,5. — 39 Exemplare mit auf¬ 
fallend schlanken, spitzen Schalen, die stark mit Schlamm ver¬ 
krustet, das größte Exemplar mißt an Höhe: 18,5mm; Breite: 
5,5 mm (9 Umgänge). Die meisten Schalen sind von juvenilen 
Individuen. 

Pr. 349: Natürliche Quelle und Quelltümpel bei Tsheshmeh 
Sangitsche, 23.4. 1964. Temp.: 21°C; Elektr. Leitf.: 2644; Sal.: 
5333; p H : 6,9; Na: 76,6; Ca: 6,2; Mg: 5,8; Alk.: 11; CI: 49,1; 
S0 4 : 47,5. — 15 Exemplare, das größte mißt: Höhe: 24,2mm; 
Breite: 7,8 mm. 

Pr. 363: Teich bei Huk, 24.4.1964. Temp.: 21°C; Elektr. 
Leitf.: 4670; Sal.: 3177; Ph* 8; Na: 22,6; Ca: 16; Mg: 8,8; Alk.: 
4,5; CI: 10,8; S0 4 : 35,8. — 15 Exemplare, das größte mißt: Höhe: 
18mm; Breite: 7 mm. 

Melania tuberculata ist im Hochland vom Iran die häufigste 
Wasserschnecke. Sie ist von kleinsten Wasseransammlungen bis 
in größere Teiche anzutreffen und meidet auch nicht Gewässer 
mit mittlerem Salzgehalt (z. B. Teich bei Huk mit einer Salinität 
von 3,1 °/ 00 , d. s. 3177 mg/l, und Quelle Sangitsche mit 5,3°/ 00 , d. s. 




176 


Ferdinand Starmühlner 


entrum.a' 


5333 mg/l). Auch gegen hohe Temperaturen ist die Schnecke un¬ 
empfindlich, wie der Fund in einer Thermalquelle bei 40° C beweist 
(Pr. 236 und 237). Es ist dies meines Wissens die höchste Tempera¬ 
tur, bei der die Art bisher nachgewiesen wurde! 

Unterklasse: Pulmonata. 

Ordnung: Basommatophora. 

Unterordnung: Hygrophila. 

Familie: Planorbidae. 

Gattung: Gyraulus. 


Gyraulus sp. 

Aus dem Iran sind vier Gyraulus- Arten beschrieben, G. piscina - 
rum , convexiusculus, intermixtus und euphraticus (Starmühlner u. 
Edlauer 1957). Da bisher anatomische Untersuchungen dieser 
Arten fehlen und es möglich ist, daß sie untereinander synonym 
sind, wurde von einer genaueren Bezeichnung der gefundenen 
Schalen vorläufig Abstand genommen. 

Fundorte: 

Pr. 31: Kanat bei Malvand, 22.11.1963. Temp.: 22,6°C; 
Elektr. Leitf.: 367; Sal.: 245; p H : 7; Na: 2,8; Ca: 1; Mg: 0,4; 
Alk.: 3; CI: 1,8; S0 4 : Spuren. — 3 juvenile Exemplare. 

Pr. 42: Teich bei Amirabad, 23.11.1963. Temp.: 21,2°C; 
Elektr. Leitf.: 550; Alk.: 2,6; p H : 7; CI: 3,4; S0 4 : 1,5; Na: 5,5; 
Ca: 0,8; Mg: 1. — 20 Exemplare, die größten besitzen einen Durch¬ 
messer von 8,2 mm. 

Pr. 60: Kanat bei Deh Mahmat, 26. 11. 1963. Temp.: 22°C; 
Elektr. Leitf.: 515; pn: 7; Na: 4,7; Ca: 1,7; Mg: 0,2; Alk.: 3,6; 
CI: 3,2; S0 4 : 0,3. — 6 juvenile Exemplare. 

Pr. 96: Tümpel bei Delendjan, 8.12.1963. Temp.: 20,8°C; 
Elektr. Leitf.: 1738; Sal.: 1191; pn: 7,5; Na: 18,4; Ca: 1; Mg: 0,2; 
Alk.: 5,2; CI: 10,6; S0 4 : 4,5. — 11 Exemplare, das größte mißt 
im Durchmesser 7 mm. 

Pr. 103: Verfallene Kanatreihe bei Tshah-e-dasht, entnommen 
den künstlichen Schächten, 13. 12. 1963. Temp.: 15,6°C; Elektr. 
Leitf.: 2786; Sah: 2612; p H : 6,5; Na: 14; Ca: 0; Mg: 0; Alk.: 2,4: 
CI: 9,3; S0 4 : 29. — 11 Exemplare, der größte Durchmesser 
erreicht 7 mm. 

Es zeigt sich (Pr. 83 und 103), daß die Planorbidengattung 
Gyraulus mäßigen Salzgehalt im Wasser toleriert. 

Familie: Lymnaeidae. 

Unterfamilie: Lymnaeinae. 

Gattung: Lymnaea . 
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Lymnaea (Galba) truncatula (0. F. Müller) 

Fundorte: 

Pr. 83: Kanat und Teich bei Es-Faq, 5. 12. 1964. Temp.: An¬ 
gabe fehlt; Elektr. Leitf.: 772; Ph‘ 7; Na: 6,7; Ca: 1,4; Mg: 0,8; 
Alk.: 3,7; CI: 3,7; S0 4 : 1,6. — 28, meist juvenile Exemplare. 

Die Leberegelschnecke findet sich in den kleinsten Wasser¬ 
ansammlungen des ganzen holarktischen Raumes, scheint aber 
versalzte Gewässer zu meiden. 

Lymnaea {Radix) auricularia (Linne) 

Auch von dieser Art sind vom Iran zahlreiche Formengruppen 
als eigene Arten beschrieben worden. Die Artdiagnosen bezogen 
sich ausschließlich auf die sehr variablen Schalenmerkmale. 
Hubendick 1951 stellt, wie Starmühlner und Edlauer 1957 
berichten, die aus dem Iran beschriebenen früheren Arten L . tenera 
euphratica , bactriana, gedrosiana , gedrosiana rectilabrum, persica 
und acuminata alle zu L. auricularia. 

Fundorte: 

Pr. 11: Fluß Zeyandeh Rud bei Isfahan, 6. 11. 1963. Temp.: An¬ 
gabe fehlt; Elektr. Leitf.: 1000; Na: 4,76; S0 4 : 2,43. — 1 juveniles 
Exemplar. 

Pr. 113a: Quellbach bei Sardeh, 14. 12. 1963. Temp.: 19,2°C; 
Elektr. Leitf.: 1188; Sah: 826; p H : 7; Na: 9,6; Ca: 2,2; Mg: 0,2; 
Alk.: 3,4; CI: 5,8; S0 4 : 4,6. — 2 Exemplare, Höhe: 15 mm; Breite: 

9 mm; Mündungshöhe: 11,6mm; Mündungsbreite: 7 mm. 

Pr. 168: Kanatbach bei Mianabad, 8. 1. 1964. Temp.: 16,6°C; 
Elektr. Leitf.: 861; Sal.: 532; p H : 7,2; Na: 8,3; Ca: 0,5; Mg: 0,4; 
Alk.: 3,7; CI: 4,5; S0 4 : 1,2. — 5 juvenile Exemplare, ein Laich. 

Pr. 203: Quelltümpel Tsheshmeh dahaneh-mambor, 6. 1. 1964. 
Temp.: 22,2°C; Elektr. Leitf.: 1240; Sal.: 735; p H : 7,5; Na: 11,4; 
Ca: 1,4; Mg: 0,7; Alk.: 3,8; CI: 7,4; S0 4 : 2,4. — 27 Exemplare, 
das größte mißt: Höhe: 14mm; Breite: 8,5 mm; Mündungshöhe: 

10 mm; Mündungsbreite: 6 mm. 

Die Art bewohnt schwach fließende und stehende Süßwässer 
mit starkem Fadenalgenbewuchs, sie fehlt in Gewässern mit höherem 
Salzgehalt. 

Lymnaea {Radix) pereger (O. F. Müller) 

Fundorte: 

Pr. 183, 185 und 189: Quelle bei Bistun, 23. 1. 1964. Temp.: 
25,7°C; Elektr. Leitf.: 996; Sal.: 698; p H : 7,3; Na: 11,2; Ca: 1,3; 
Mg: 0,9; Alk.: 4,2; CI: 5,7; SO 4 : 4,6. — 18 Exemplare, die größten 
messen: Höhe: 12mm und 11mm; Breite: 7mm und 6,5mm; 
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Mündungshöhe: 7,8 mm und 7 mm; Mündungsbreite: 4,8 mm und 
3,8 mm. Die meisten Individuen der Probe sind juvenil. 

Klasse: Bivalvia. 

Ordnung: Eulamellibranchiata. 

Unterordnung: Sphaeriacea. 

Familie: Sphaeriidae. 

Gattung: Pisidium. 

Pisidium (cf. casertanum Poli) 

Da nur Schalenbiuiehteile vorliegen, wurde die Bestimmung 
mit Vorbehalt angegeben. 

Fundorte: 

Pr. 42: Teich bei Amirabad, 23.11.1963. Temp.: 21,2°C; 
Elektr. Leitf.: 550; p H : 7; Alk.: 2,6; CI: 3,4; S0 4 : 1,5; Na: 5,5; 
Ca: 0,8; Mg: 1. — 2 Exemplare. 

Pr. 113a: Quellbach bei Sardeh, 14. 12. 1963. Temp.: 19,2°C; 
Elektr. Leitf.: 1188; Sal.: 826; p H : 7; Na: 9,6; Ca: 2,2; Mg: 0,2; 
Alk.: 3,4; CI: 5,8; S0 4 : 4,6. — 1 Exemplar. 

Diese palaeaidctisch verbreitete Muschel wurde im Iran bisher 
nur in einem schwach salzigen Bach bei Dudeh (0 von Schiras) 
und in einem Bewässerungskanal im Elbursgebirge bei Gelandoah 
(NO von Teheran) gefunden. Sie fehlt in Gewässern mit höherem 
Salzgehalt. 

In der Tab. 1 wird eine Zusammenstellung jener, in Iran ge¬ 
fundenen Wassermollusken gegeben, die z. T. mäßig versalztes 
Wasser als Biotop tolerieren. Es lagen dafür die Angaben folgender 
Sammelexpeditionen vor: Österreichische Iran-Expedition 1949/50 
(Starmühlner und Edlauer 1957, Löffler 1956) unter St. 49/50, 
Sammelexpedition Ruttner-Kolisko 1960 (Starmühlner 1961) 
unter R. 60 sowie die in dieser Arbeit bearbeitete Ausbeute der 
Sammelexkursion Ruttner-Kolisko 1963/64 unter R. 63/64. 

Die Reihung der Fundorte wurde nach der Stärke der Salinität 
(mg/1) vorgenommen, während Anionen und Kationen in mval/1 
angeführt sind. Der höchste Salinitätswert, bei dem Mollusken¬ 
schalen im Iran gefunden wurden, liegt bei 6900 mg/1 oder einer 
Konzentration von 6,9°/ 00 ( = 0,69%). Es war dies am O-Ufer 
des Niris-See bei Chaneh-e-kat, wo im Juli 1949 Massen leerer 
Schalen von Hydrobia acuta gesammelt wurden (Starmühlner 
und Edlauer 1957). Zahlreiche leere Schalen fand auch Löffler 
1959 am Ufergebiet des Urmia-Sees, dessen Salzkonzentration 18 bis 
20% übersteigt, sowie am Ufer des Famur-See bei Kunak-e-Zard. 
Da weder im Niris-See, noch im Urmia-See lebende Tiere, sondern 
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ausschließlich leere Schalen gefunden wurden, liegt die Vermutung 
nahe, daß es sich um Individuen handelt, die aus den Mündungs¬ 
gebieten der Seezuflüsse, die einen niederen Salzgehalt aufweisen, 
eingeschwemmt oder die durch Wasservögel verschleppt wurden. 
Im letzteren Fall könnten die Schnecken ,,süßere“ Abschnitte der 
Seen in der Nähe von Flußeinmündungen neu besiedelt haben, 
während sie zunehmende stärkere Versalzung wieder zum Ab¬ 
sterben brachte, wobei die leeren schwimmenden Schalen leicht 
verdriftet werden können. Lebend wurde Hydrobia acuta im 
Gebiet des Niris-Sees bisher nur in einem kleinen Salzwassergerinnsel 
6 km W von Chaneh-e-kat von Löffler am 4. 6. 1956 gefunden 
(Starmühlner und Edlauer 1957, Löffler 1959). Es enthält — 
nach der Zusammensetzung der Entomostrakenfauna — kaum 
mehr als 2000 mg/1 (2°/q 0 ) CI (Löffler 1959). Möglicherweise 
handelt es sich hier um einen der letzten Reliktstandorte der Art 
im Gebiet des Niris-Sees. 

Die Salinität aller bisher chemisch untersuchten Fundorte 
von Wassermollusken in Iran liegt stets unter einer Konzentration 
von 6°/ 00 ( = 0,6%), d. h. z. T. im Bereich der mesohalinen Gewässer 
(1 — 10°/ 00 ) nach Redeke 1932 oder des limnisch-brackischen 
Mischgebietes (3—5°/ 00 ) nach Remane 1941. Bei Konzentrationen 
unter l°/ 00 handelt es sich nach Redeke um oligohaline Gewässer, 
die man üblicherweise dem Süßwasser zuordnet, dessen Salzgehalt 
meist zwischen 0,1 und 0,5°/ 00 liegt. 

Unter den Pulmonateii dringt nur Oyraulus sp. (Tab. 2) in 
die unteren Bereiche der mesohalinen Gewässer ein (Tümpel bei 
Delendjan, Probe 96 mit einer Salinität von 1,1°/ 00 ), alle anderen 
Arten, wie Lymnaea auricularia , Lymnaea pereger und Lymnaea 
truncatula bleiben im oligohalinen Bereich. Die gleiche Fest¬ 
stellung gilt für die Muschel Pisidium (cf. casertanum). 

Unter den Prosobranchiern sind es neben der schon erwähnten 
Hydrobia acuta vor allem Melania tuberculata , weiters die drei 
Melanopsis- sowie die zwei Pseudamnicola- Arten und in stark 
fließenden Gewässern auch Theodoxus pallidus , die Salzkonzen¬ 
trationen bis über 4,2°/ 00 ertragen, also den mesohalinen Bereich 
besiedeln, aber ebenso in oligohalinen Biotopen anzutreffen sind. 
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Tabelle 2 


Theodoxus pallidus 
Hydrobia acuta 
Pseudamnicola uzelliana . 
Pseudamnicola kotschyi . . 
Melanopsis doriae 
Melanopsis kotschyi. 
Melanopsis praerosa 
Melania tuberculata . 
Gyraulus sp. 

Lymnaea auricularia. 
Lymnaea pereger 
Lymnaea truncatula 
Pisidium (cf. casertanum ) 



0,ö»/oo l“/oo 2»/o. 

Oligohaline Gewässer 


3°/oo 4°/ 00 5°/ 00 6°/ 00 7°/ 00 

Mesohaline Gewässer 
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